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DEFINITION 

L' org ue- harmonium «*st un instrument a clavier et 
asons soutenus alimentes par le vent, possedant une 
ou plusieurs series de gammes di wrsement timbrees 
et diapasonn£es(jeux) que I'organisle peututiliser a 
son choix,soit ensemble, soitseparenient, au moyen 
de mGcauismes denommes registres, disposanl, en 
outre, d'un ingsnieux systeme.de souftlerie qui lui 
permet, d'une maniere exlremempnt sensible, d'en 
varier LinlensiLe sonore d'ou la nuance, Taccent, 
fexpression, nou seulement sur l'instrumenl tout 
entier considere dans son ensemble, mais aussi par 
section (demi-clavier a droite et demi-clavier a 
gauche). 

L'orgue-harmonium a pour organe essentiel ran- 
ch e libre, que la forme de vibration dile isochrone per- 
metde soumetlre a des amplitudes tresextremes, d'ou 
resulte un sou dautanl plus nuance" que lanche aura 
ete bien traitee. 

De la faculte qu'il a de modifier a volonte l'inten- 
site des sons, lui est venu aussi li; nom orgue expres- 
sif sous lequel il est tres souvent designed 
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Grace a la diversite curieuse de ses timbres, a l*o- 
nginalite de ses dispositions et de sa composition, 
grace encore a sa souplesse et a sa sensibilite aux 
nuances, Torgue-harmonium est, peut-£tre, plus qu'uu 
orgue, un veritable groupementde sonoriles empruu- 
tees a Torchestre, une reduction d'orcbestre, pour- 
rait-on dire. 

Bien que, par ses longnes lenues, par la qualite 
calme et tranquillede certains de sesjeux, il tienne 
avec honneurle role d'un instrument destine au culle 
religieux. ^on l"a rencontre, dans de vastes eglises, 
maintes fois, developpanl une sonorile* qui faisait 
croire a la presence d'un orgue a tuyaux), Torque- 
harmonium possede, inliniment plus que Torgue des- 
tine a Teglise, les ressources inepuisables de la pa- 
lette symphonique. Bien entendu, ceci ne s'applique 
qu'aux instruments de facture sup6rieure. 

L'orgue-harmonium qui, des son origine, pulsatis- 
faire aux harmonies tenues et prolongees et laisser 
execulerde lamusique d*orgue,devait etre considere 
comme un orgue. Sa parente reelle, indeniable avecle 



majestueiixinterprete des harmonies sacrees, 6lait6vi- 
dente;on ne voulut voirquecelapendanl longtemps. 
Soil insuflisance de ressources pecuniaires, soil exi- 
guity de local, il fut prefere pour remplacer, dans de 
nombreux cas, l'orgue a tuyaux. Conclusion logique: 
il ful compris comme un dimiuutif de l'orgue. 

Mais la perfection qui, par degre's, afline chaque 
chose, devait modifier l'instrument du d6bul, et de 
bieu sinceres ouvriers, fortementepris de leur ait, lui 
ouvrirent des destinees nouvelles toules diflereules. 
Du choeur de la chapelle, on le vit, soudain, gravir 
les echelons de la scene, des estrades ou Ton joue de 
la musique profane, classique ou mod erne, et s*y 
faire applaudir au tilre d'inslrument soliste. 

Quelle destiu£e nouvelle! 

Ue plus eu plus, il tend a etre employe dc cette 
sorte qui en justifie mieux le caraclere. L'instrument 
moderne, sans rien ahandoniier de ses dispositions 
a la musique d'orgue proprementdite, est allu reso- 
lument dans cette voie. 

Se bonier a en tirer parti comme d'un instrument 
au caractere strictement religieux eul 6te reuoncer a 
tautdimporlants avantages qui lui coustiluerout une 
evidenle originality el, par certains cdles, une inde- 
niable sup'iriorite. Les AmGricains ont cependant 
adopte cette maniererestreinle de voir et, pour cher- 
cher a imiter l'orgue a tuyaux, n'ont rien lronv£ 
de mieux que de priver l'anche libre de sa faculte de 
nuancer les sons. 11 en est resulte V orgue am&ricain, 
qui n'est pas un grand orgue, carle tuyau est inimi- 
table, pas plus qu'il n'est un orgue- harmonium, dont 
il a rejete les qualites et ressources essentielles. 

Les facteurs francais til n'y a vraiment qu'en 
France qif on s'en soil preoccupe a ce point de vue) 
out persevere dans leur maniere d'euvisager cet ins- 
trument. Ce sera a leur honneur. 

C'etait, sansaucun doute, infinimenlplus diflicile, 
mais, la encore, le temperament ingenieux de noire 
race devait Irouver pretexte a realiserquelque rhose 
d'artistique el, de perfectionnements en perfection- 
nements, Tongue-harmonium devint un parf'ait ins- 
trument d'arliste. 

Les tatonnemenls ont ete longs, on le verra dans 
l'6lude historique qui va suivre. Le commerce s'en 
melanl, on a, des les debuts, voulu aller vite, et 1'in- 
suffisance de perfection industrielle a laissese rgpan- 
dre trop hativement des quautites d'objels iuformes 
iudignes assez souvent de figurer chez di*s musiciens. 
Pendant de trop nombreuses ann6es, I'orgue-harmo- 
nium a souffert dece deplorable elat de choses. Mais 
peu a peu un type perfectionne" s'est fail jour, et qui 
s'est linalement impose. Des ce moment, les veritables 
artistes lui sout tout naturellemenl venus. Suit au 
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titre de virluoses, soita celui de compositeurs, ils onL 
rendu manifestenient publique Pestime dont 1'orgue- 
harmonium jouit depuis deja plus d'un demi-siecle. 

En possession de ressources tres diversement va- 
rices, de privileges musieaux des plus altiranls, 
rorgue-harmonium a vu s'elargir iramensemenl son 
domaine, assez reslreint, il est vrai, a 1'origine. II 
est capable d'assurer plus d'un role. II r£pond a plus 
d'un desir. Riche de son propre fonds et devant etre 
considere comme un instrument soliste ties complet 
en lui-mime, il n'est pas moins favorablement doue 
pour la musique d'ensemlde. 

La combinais-m avec le piano est des plus heureu- 
ses, la diversity de leur temperament les faisant va- 
Ioir tous deux par le conlrasLe. Ilanscetle association, 
tantot Forgue-harniouium produit I'impression d'un 
beau qualuor a cordes ires plein et tres large, sou- 
tenant de ses accords lies les formes rythmiques du 
piano, lantftl il donne PiUusion d'un chant instrumen- 
tal, de violon, de bautbois ou de flute. Non moins 
bien, il se marie a la barpe, dunt il laisse transpa- 
rail re toutes les notes egrenees a travers ses tenues 
Jimpides. Enfin, il s'allie admirablemenl au violon, 
au violoncelle.Parsonanalogie des timbres, il se fond 
au quatuordes cordes auqnel \\ appoite, independam- 
meut desetFels de derail, une profondeurde sonorite, 
une plenitude ineomparables. 

Dans celui d'accompagnaleur des instruments so- 
listes, quels qu'ils soienl, et, mieux encore, des voix, 
elanl donne un genre de nmsique approprie a sou 
caractere, il est du meilleur et du plus utile efTet. 
Avec sa faculte expressive si developpee, il s'assoeie 
inlimemenl par ses nuances dedicates a cellcs du so- 
liste, dont il menage, mieux que le piano, toutes les 
finesses d'execulion; tandis que d'un autre c6t£, par 
les combinaisons diversifies deses timbres, il donne 
un interet particulier a la parlie accompagnatrice 
elle-meme. 

Ravi d'avoir sous la main une reduction d'orchestre 
aussi souple, le compositeur y essayera des accords, 
des ellets; il y entendra 1'echo symphouique d'un 
cbceur loinlain. 

Les orchestres reduits qui le peuvent ne s'en pas- 
sent plus. En dehors de la masse de sonority qu'il 
leur af>porte, on le voil, dans ce cas, remplacer une 
tlute qui manque, un 2 e cor, un hautbois absent, etc- 
La similitude de ses sons, tres Studies, avec ceux de 
l'orchestre qu'il semble repr6senter, fail que l'audi- 
leur ne percoit pas le plus souvent que rinstrument 
absent est remplace par rorgue-harmonium. 

L'orgue-harmonium du type le plus acheve, a 
double expression, tient des plus honorablement son 
rnle d'orgue a l'orchestre meme parmi des orches- 
tres groupant 80 a 100 musiciens. N'est-ce pas grace 
a lu 1 qu'on a pu, en niaints endroits, executer avec le 
meilleur elTeL lesgrandes ucuvres pour orgue et or- 
chestre? 

L'orgue- harmonium est par excellence rinstrument 
dcsigne pour {'improvisation : ses multiples combi- 
naisonset sagrande Faculte expressive lui penneltent 
de ivpondre a toutes les intentions musirales. Ce qui 
fail, que le fin conriaisseur de c^t instrument s'y 
laisse aller a ['invention la plus rapide. 

[/instrument d'art a seduil 1'ai tiste. Toute urn* lit- 
lerature a rle puliliee a son usage : uuvres sympho- 



1 . Tar mi Ina princi| iux waitr^s qu'il s'cst attaches aul.uit virtuosos 
que compositeurs, en peul citrr : Saini-Sai jis, Wmoii, Uhilma.vi, 

LAVl.iXAr:, LeMHEN*. I.Kl-KUlJhC- Wl I Y, SaMUI I. Kub»EvAl!, UoGI HANS, 
MoUQUbT, VlEHNC-JuTRfH BuN.Mll, etc. 



niques, sonates, morceaux de genre, suites avec qua- 
luor a cordes, etc., nombre de pieces de concert qui 
meltent ses ressources en valeur et font consacre 
instrument d'arl et d'arlisle. 

On l'a vu risquer les dil Jiculles du Recital, autant 
en France qu'a I'elranger, et s y couvrir de succes, 
et c'est ainsi qu'il a delinitivement seduit les com- 
positeurs et les virluoses 1 . 



Ill 
HISTOIRE DE L'ORGUE-HARMONIUM 

L'orgue-harmonium (alias orgue ex press if) est ne 
des qualites de fauche libre qui en out conslitue, 
indiscutablement, les caracteristiques essentielles. 

Sans cesse assimile a l'orgue a tuyaux, dont il 
parut d'abord n'elre qu'une reduction, l'orgue-har- 
monium, insuffisamment defini, a donne pretexte a 
bien des malentendus en ce qui est de sa classiliea- 
tion precise, etcela n*a pas peu coulribue a fausserle 
jugement de bon nombre de musicographes, inline 
erudils, jusqu'ici appeles a en retracer riiisloire- 
Pour plus d'un d'eutre eux, rorgue-harmonium 
semble vraimenl devoir deYiver de l'orgue a tuyaux. 
II est vrai que la tentative d'un certain Grknie (de 
Bordeaux) a qui Ton attribua a tort I'inventiou de 
1'insLrument dont nous nous occupons, tentative sur 
laquelle se sont egares trop d'historiens incompe- 
tents, n'a pas peu contribue a Favo riser cet etat de 
choses. Du Fait que cet invenleur mit en pratique une 
combinaison Faite de tuyaux etd'anches libres, dans 
le but bien determine d'assurer aux tuyaux d'orgue 
Tacces a la nuance, en un mot de rend re I 'orgue 
sensible hi' expression; du Fait qu'il obtint dans cette 
voie des requitals lels qu'il n'hesita pas a denommer 
linstrument qui fut I'ohjel de son invention du mot 
compose onjuc expressif ; du fait encore que, plus 
lard, les facteurs d'orgues-harmoniums revendique- 
ront en faveur de cet instrument le meme qualifica- 
li r , une sorte de parente ne manqua pas de s'etabtir 
rntre les deux instruments. 

Avanl Greme, on n'avait connu que I'orgue a 
inyaux;avecGaENiE, on vit le tuyau associe a fanche 
libre, mais en faveur seulemenl du tuyau ; apres 
Greme, et sanslui,[on auraconnaissance d'un instru- 
ment nouveau qui ne fera plus usage que de fanche 
libre; ce sera l'orgue-harmonium. 

Ce n'est pas, cependant, parce qu'il est a base 
unique d'anches libres que l'orgue-harmonium m6- 
rita d'etre class^ dislinctement. Sa caracteristique 
originate et essenlielle, il la tient, avant tout, de ce 
qu'il aura mis a profit la quality principale de cet 
organe sonore qui lui vaut, d'une mauiere si surpre- 
nanle, la faculty de varier rinleiisile des sons et, au 
surplus, d'avoir fait usage de fanrht- lihre sans le 
secours d'aucun resonaieur de capacity direcle avec 
les sons a produire. 

Procedons loutefois par onlre en citant rapide- 
nient, outre la tentative de Grknie, les quelqties 
autres essais venus a notre connaissance, et qui tous 
poursuivaient le m^me but : realiser un instrument 
a sons soutenus qui fiH expressif. 

Com bien d'ingcnieux cherclieurs sac rilir rent a la 
realisation de ce passionnant probbMiie, que le priu- 
cipe physique meme du tuyau se reFuse a adrnqltre 2 ! 

i. On suit que lu vibiuLioii ilus tuyuix iJ'oi-ffiie n'^sl obtenuc qu h 
I'aule il'u no pression il'uir consl inlr el invariable. Le moiudrc £curt 
dans la pressiun il'air .Otere i i diatcmeiil leur iuUm.ilioiu 
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On vit un Francais, Jean Moreau, residant k Kot- 
terdani,dans la premiere nioitie du xvm* sifccle, ob- 
4enir la nuance crescendo et decrescendo par Tintona- 
tion'successive de plusieurs tuyaax. 

En AUemagne, Schroeter (qui passe pour etre 
rinventeur du piano !) avait aussi travaille dans la 
meme voie. Les ireres Buron, qui vivaient a Angers 
vers 1769, consLruisirenl un or- 
gue muni d'un mecanisme spe- 
cial pour enfler ou diminuer Jes 
sons. Jean-Andre Stein, fac- 
teur de pianos et orgues, 
conslruit en 1772 un piano 
organise, ins- 
trument mix- 
te joignanl 
l'orgue au 
piano, donlle 
jeu de flute 
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imparfail, obligeait Pinstrumentiste a surveiller la 
precision de I'inlonation au moyen d'une genouilldre 
qu'il avait a ouvrir plus ou moins. 

La Revolution elait a la veille d^clater quand Se- 
bastien Erard, le celobre facteur de pianos francais, 
lit un essai qui eut un reel retentissement. En 1803, 
un brevet d'invention est demands par les fibres 
Girard pour des moyens de construire des orgues 
dont on peut augmenler ou diminuer les sons a vo- 
lonte sans en changer la nature et le timbre. II faut 
en passer ! 

L'inventeur qui parait avoir le mieux reussi dans 
cette voie est certainement le nomme Grenie, dont 
nous avons plus haul parle; en 1810, il lit breveter 
un disposilif d'orgue dans lequel, le premier, il as- 
socia, en vue du meme rGsultat recherche, l'anche 
libre au tuyau 1 . 

Voici dailleurs ce qu'etait. I'orgue-expressif de 
Grenie (lig. 20o). 

On a aussi pretendu que Grenie fut l'inventeur de 
l'anche libre. Les termes memes de son propre bre- 
vet font justice <le cette Iegende. 

L'anche libre 6tait un organe sonore connu et 

appr^cie des anciens. Sans qu'il soit possible d'en 

pr6ciser la premiere apparition, "on la voit dans 

le Tchentj (fig. 206), sorte de petit or- 

|jj gue portatif a sons doux, compose de 

fj| tuyaux de bambou Gvides de nombre 

;| variable (de 17 a 24), auquel sont 

I adaptees des anchcs litres que le souf- 

fle humainanime directemenl. 

j Elle existait encore employee en 

^Europe dans maints instruments dif- 

ij ferents. Sous le regne de Catherine II 

J 1 a Saint-Pelersbour^, un Allemand 

j|.j nomme Kratzenstein se servait d'an- 

nches libres. Kachnitz, autre facleur 

d'orgues allemand, en faisait aussi 

.{usage, ainsi que l'abbe Vogler vers 

■J179G. 

Sorarae toute, rien de ce qu'avait fait 
] Grenie ni ses devanciers ne pouvait 
I laisser prevoir la creation de l'orgue- 
| harmonium qui devait, d'ailleurs, ne 
3 se produire que bien des annees plus 
jtard et sur dautres principes. 
1 









II y a, au sujet du classement his- 

torique de Torgue-harmonium, un cri- 

Orpue expressif de Grenib. (Fac-simil^ du dessin original de Grenie.) terium infaillible, peut-6tre insufti- 

samment remarque des historiens et 
des acousticiens. C'esl que, dans rorgue-harmoniuni, 
l'anche libre sera seule, posee simplement sur une 



est susceptible d'expression au moyen d'une plus ou 
moins grande pression des doigts. Ce proc&Ie, assez 



1. Les raisons invoquees par l'inventeur dans l'expos6 de son bre- 
vet meritent d'elre citees. En voici quelques ex traits : 

m Qu'on me permette de cliercher a detruire ici les illusions dont 
roes predecesseurs et moi avons ete dupes. II est impossible que le 
meilleur musicieo su'lle un air parfaitement juste. j"en at lait 1'expe- 
■rience. Cependaot, remarqnez avec quelle fact lite les levres s'avan- 
cent et se retirent pour produire des sons plus ou moins graves, ou 
plus oo moins forts. Dans ce dernier cas f la compression des pou- 
mons, en forcant Fair a sortir pins precipiUmment, ferait octavier le 
toncomtne daos les tav lux de flute, sice mecanisme, d'instinct, ne 
parait a cet inconvenient. Mais 1'oreille a beau cbercher a exercer 
■son empire, elle ne peut empecher que la cadence ne devienne 

Lcompletement fausse du moment qu'on veut lui donner de l'expres- 
sion. 
u La flute traversiere est esjentiellement fansse dans la conpure de 



Copyright by Librairie Delagmve, 1924. 



le musicien ajoute la pretention de la rendre expressive, elle n'est 
plus supportable. II parail done constant que le plus petit derange- 
ment dans la coupure de la colonne d'air qui produit le son est la 
cause premiere de la variation des intonations. II n'en est pas de 
meme desjeux d'anclies. lis sont tous susreptibles d'expression, mais 
leur son est si rauque, si desagreable dans un appartement, que j ai 
eu de la peine, je Tavoue, a me decider a en former un instrument. 

Je lis executer, tant bien que mal, une ancbe libre et j en fus assez 
content pour croire en former le diapason, mais le basard vint a mon 
secours en me m out rani chez un ami, un orgue relegue depuis 
trente ans dans un coin de sa maison et qui contenait deux octaves 
d'un jen d'anches libres. 

C'est avec ce secours et en faisant refaire a neuf tous les tons ne- 
cessaires, que j'ai forme un instrument qui, en parlant d'un son 
egal en douceur a celui de l' harmonica, s eleve a toulc la force d'une 
musique roililaire... ■• 

87 
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petite Spaisseur de bois percee d'un conduit propor- 
tion^ par lequel passera le courant d'air indispen- 
sable a sa vibration. Aucun autre accessoire, tuyau, 
resonateur, etc., ne lui est adjoint. 

Dans ces conditions seulemenl-, l'anche libre est 
ulilisable avec succes. Associee a un tuyau qui cor- 
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d'abord. Cela eut paru d'autant plus indique que, 
des le xvi e siecle, et probableraent auparavanl, on 
rencontre un instrument qui aurait pu filre un pr6- 
curseur de rorgue-harmonium : la resale (jeu 
royal). 

La regale (fig. 207) etait une sorte de petit orgue 
portatifqui, sans tuyaux, utilisait l'anche battante. 
Elle avait un clavier de 3 on 4 octaves. Elle ne pou- 
vait rendre que des sons durs, apres, rudes et 
criards, insupporlables entendus de pres. Ce qui 
laisse supposer quelle avail ete concue en vue d'ob- 
tenir un instrument a sons forts et percanls au 
caractere continu, pour suppleer l'orgue a tuyaux a 
Teglise. La regale ne pouvait en aucune facon Gtre 
un instrument de salon. Nous ne la cilons d'ailleurs 
que pour memoire, et seulenient pour indiquer que 
la voie aurait pu fitre ouverte a rorgue-harmoniuni 



Fig. 206. — Tcheng. 

respond rigoureusemeiiL a sa tonalite, °lle ne servi- 
rail qu'a creer un timbre special. 

Resumons-nous, des maintenant, en placant la 
classification de noire instrument sous cette concep- 
tion : Tout ce qui est anche libre associee au tuyau 
appartient a V argue a tuyaux sans ajouter a celui-ci 
te caractere expressifquon pouvait en espirer ; tout ce 
qui est anche libre isolie de tout H sonateur en rapport 
direct avec sa tonalite' appart lent a Voryue- harmonium. 



L'anche libre attendit jusqu'au xi.\ e siecle Impli- 
cation a laquelle il eut file si nalurel de songer tout 




Fig 



Resale. 



des l'apparition de la regale, en ce que cet instru- 
ment faisail emploi d'un systeme d'anches non asso- 
ciees a des luyaux. 

On mettait la regale sur une table et un aide en 
maniail les soufflets *. 



Un ltalien, Filippo Testa, conslruisit, beaucoup 
plus lard, vers 1*700, une sorte de regale a anches 
libres qu'il destina au Vatican. Encore un essai qui 
n 'eut aucune suite. 11 faut parvenir jusqu'au dehut 
du xix e siecle pour trouver des tenlalives reelles de- 
vant aboulir peu a peu a rorgue-harmonium. 

En 1814, le facteur Eschenbach, de Koenigshofen, 
construit, sur le principe de rorgue-harmonium, un 
instrument d'une Vendue de six octaves. 

Un peu plus tard, Schlimrach, cTOhrdruff, apporte 
quelques perfectionnements a la tentative d'EscHEN- 
bach. On s'occupe en raeme temps de perfectionner 
le systeme promoteur des nuances, autrenient dit la 
soufflerie, de telle maniere qu on puisse Iransmettre 
aux anches les differences de pression crepes par 
rinstrumentiste. Voigt, de Schweinfiirt, nolamment, 
construit une soufllerie a pedales formee de deux 
pompes el d'un reservoir commun (1820) et, fannee 
d'apres (182H, Haeckel (de Vienne) realise un char- 
mant petit instrument rSpondant a celle idee.auquel 
il donne le nom de : Phijsharmonica (fig. 208). 

On se Irouve, des le physharmonica, devanl un 

ensemble assez bien etudie" et dont la vulgarisation 

assez imporlanle va fixer le type des instruments de 

la premiere pe>iode. Le nom a d'ailleurs persisted. 

L'idGe d'HAECKEL avait el6 limitee a faire un ins- 



i. On trouvc aussi une trace do son emploi au flirttre. MuntevbU« 
on fit usage Jans son opera Orfeo e Kuridiec, en 1007. 
2. Nolammeul dans les pays scaiidinavcs. 
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trumenl subordonne au piano. 11 avail, pour cela, 
enferme le physharmonica dans des dimensions 
telles qu'il pouvait peneLrer sous le clavier de cet 
instrument pour etre joue, tour a tour, par la mfime 
personne. 



A parlu- du physharmonica, qui ne fut pourtant 
qu'un vague embrvon de I'orgue-harmonium, l'in- 
vention passe en France, et c f est la que tous lespro- 
gres, tous les perfectionnements se produiront, a 
peu pres sans exception. 

L'orgue-'liarmoninm sera franrais. 11 aura, comme 
le piano, ses Erard, ses Pleyel, en France, et notre 







Fig. 208. — Physharmonica. 

celebre constructeur dorgues a tuyaux, Aristide 
Cavaille-Coll, n'aura pas ete lui-meme etranger a sa 
realisation. 

Des 1834, sort de ses mains un instrument a anches 
libres qui se rapproche plus encore que lout aulre 
de rorgue-harmonium el auquel il donne le nom de 
Poikilorgue 1 (fig. 209). 11 y a, dans Finvenlion deCA- 
vaille-Coll, non seulement la nuance d'ensemble, 
mais F expression instantanee, Paccent, et cela, au 
moyen d'une disposition parliculiere de la soufflerie 
d*ailleurs non conservee, lavenir ayant donne mieux. 
Dans le poikilorgue, un pied a pour mission d'ac- 
tionner une pompe, et Fautre pied, par Finterme- 
diaire d'une deuxieme pedale, vienl agir sur un re- 
servoir auquel il communique les intentions de 
rinstrumentisle. Si ce n'est pas la un resultat d6fi- 
nitif, cette combinaison etait en tout cas ing&iieuse 
el assez favorable a Feffet qu'il fa 11 ait obtenir. 

Le poikilorgue possedait cinq octaves et, si Ton 
regarde ses anches, on constate qu'elles sont deja 
Ires semblablesa celles qu'on emploie de nos jours. 

Le timbre etait a peu pres celui des registres bas- 
son-hautbois de Forgue-harmoniuni moderne, tim- 
bre unique et sans grandes ressources, ce qui n'em- 
peche pas Lefeblre-Wely de prendre le poikilorgue 
en faveur et de Finlroduire dans bien des salons et 
au concert. 

Cependant, ailleurs, on travaillait aussi. Une belle 
intelligence va surgir, J.-IS. Focrnealx, facteur d'or- 
gues, qui fut le v£rilablecreateur de Forgue-harmo- 

1. Du grec poikitos, qui signiGe : LariV, . 



ilium a plusieurs rangs d'anches (plusieurs jeux) el 
qui, par la, ouvrit des horizons inespenSs. Fowineaitx 
emploiera, resolument, pour distinguer Finstrument 
qu'il va conslruire, le nom d'orgue expressifen pur 
et bon franrais. 

D£s 1838, Fourneaux produil un instrument cons- 
litue de deux jeux. II ne songe, cependant, pas encore 
a grouper ces deux jeux sous un racme clavier, 
N'entrevoyant que la musique d'orgue, il emploie 
deux claviers el affecte un jeu eutier a chacun d'eux. 




Fig. 209. — Poikilorgue. 

soit un jeu de 8' au clavier superieur et un jeu de iff 
au clavier inferieur. En m6me temps, il complete 
Fensemble de la disposition suivante. En jouant sur 
le clavier superieur, on n'avait que FelTet du jeu de 
8 pieds; sur le clavier inferieur, Faccouplement des 
deux claviers etait obligatoire et Ton faisait reson- 
ner, en m3me temps, les deux jeux a distance d'oc- 
tave. 

Fourneaux 2 fut encore Finventeur du sommier n 
cartouches, disposition pai ticuhere de la case reser- 
ve aux anches, donl la cavity etait verticale etcylin- 
drique en forme de cartouche. 

Alexandre- Franco is Debain 

(1809-1811) 

Nous aboutissons, enfin, a 1'orgue-harmoniuBA 
proprement dit qui sera la creation personnelle d'ua 
remarquable inventeur, Alexandre-Francois Deoain. 

On peut dire de Debain qu'il a tout r6ve, toutpres- 
senti. Vers 1840, il construit un petit instrument St 
un jeu avec accouplement d'octaves. Dans un autre, il 
realise une disposition qui lui fournira la separation 
entre les basses et les d ess us. On le voit aussi ima- 
giner un dispositif mecanique permettant d'accro- 
cher une louche du clavier et de la maintenir abais- 
see quand le doigt Fabandonne, Fid6e mere du 
prolong ement, parachevee plus tard par Mustel, qui 
lui donna un sens pratique definitif. 

Mais menlionnons dfcs maintenant le grand int£- 
r6t de ce que fut Finvenlion capitale de Debain : fta 

2. On doit IgalemenL a J.-N. Fourneaux un ouvrage Ir^s etudi£ qm 
a pour titre L Accord des instruments a sons fives. 



